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STANDARDS  OF  MEASUREMENTS 


iv 


1 .  Grade:  Mass  per  cent  Bitumen  in  oil  sands. 

2.  Gas  volume  at  101.325  kPaand  15°  C. 

3.  Liquid  volume  at  15°  C. 


NOTES 


'  Distillate  production  does  not  include  heavy  fuel  oil. 
^  Sulphur  production  includes  flared  /  waste. 

^  Synthetic  crude  oil  production  does  not  include  diluent  naphtha  production. 
Suncor  includes  diesel  production  (SCO  site  fuel  uses.) 

^  Other  hydrocarbons  production  includes  light  slop  material. 


Bitumen  Synthetic  Plant  Operations 


Suncor 

Oil  Sands  

 Tonnes  Grade 

Mined  7  338  555  11.02% 

Processed  7  338  555  11.02%  , 


External  Energy  

Gas  Electric 
 10^   MWh 

Purchased  19  445.3  30  229.0 

Generated   na  46  128.0 

19  445.3  76  357.0 


'plant  Use  1  758.9  66  628.0 

Further  Processing  17  378.5  0.0 

'Exported  0.0  9  729.0 

jpiared  307.9  0.0 

Metering  Diff.   00  00 

19  445.3  76  357.0 
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2000 

May 

Year 

Montn 

Svncrude 

■  III  d o  n 4^ c 

kJII  odnus 

Tonnes 

Grade 

Mined 

1 1  700  926 

10.74% 

Processed 

12  856  211 

10.85% 

External  Energy 

Gas 

Electric 

10^ 

MWh 

Purchased 

109  473.0 

5  454.0 

Generated 

na 

169  674.0 

109  473.0 

175  128.0 

Plant  Use 

35  740.0 

166  453.0 

Further  Processing 

73  733.0 

0.0 

Exported 

0.0 

8  675.0 

Flared 

oo 

0.0 

Metering  Diff. 

0.0 

0.0 

109  473.0 

175  128.0 

Bitumen  Synthetic  Plant  Operations  2 

 2000  May 

Year  Month 


Onerator 

Products 

iniermeaiaies 

Synthetic 

Other  Hydro 

Crude  Oil^^^ 

-carbons 

Coke 

Sulphur 

Bitumen 

Distillate 

m3 

m3 

tonnes 

tonnes 

m3 

Suncor 

Diluent 

Naphtha 

Opening  Inventory 

102  682 

56  816 

2  275  168 

1  421 

76  729 

294  971 

Receipts 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Production 

390  014 

11  272 

145  004 

17  483 

720  827 

597  124 

Closing  Inventory 

104  380 

50  577 

2  124  585 

590 

47  998 

295  584 

388  316 

17511 

295  587 

18  314 

749  558 

596  511 

Further  Processing 

0 

13815 

0 

0 

749  558 

399  225 

Fuel/Plant  Use 

8  680 

0 

255  594 

0 

0 

(  2  543) 

F 1  a  rorl  AA/a  ctoH 
rial  cU/  V  VdolcU 

n 
u 

U 

U 

Metering  Diff. 
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0 

0 

0 

0 

np|i\/prip^ 

379  623 

0 

39  993 

18  891 

0 

199  812 

O  QQ    O  -1  C 

OOO  OlD 

«i  "7  c  -1  ^ 
1/511 

or\c  COT 

295  587 

18  314 

"7  yl  O  ceo 

749  558 

596  51 1 

Syncrude 

Diluent 

Naphtha 

Opening  Inventory 

27  208 

58  495 

23  778  791 

3  211  591 

493  145 

114  504 

Receipts 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Production 

1  157  419 

21  234 

179  336 

48  949 

1  263  325 

1  106  112 

Closing  Inventory 

29  878 

50  831 

23  907  285 

3  259  823 

404  294 

91  572 

1  1 DH  1 

oyo 

Kf)  RAO 

717 

1  OvJ^   1  /  u 

1  19Q  OAA 

Further  Processing 

0 

22  313 

0 

0 

1  350  588 

1  130  123 

Fuel/Plant  Use 

9  925 

0 

50  842 

0 

0 

(  1  079) 

FlaredAA/asted 

0 

6  584 

0 

717 

0 

0 

Metering  Diff. 

(  5) 

1 

0 

0 

1  588 

0 

Diluent  Carryover 

/Rerun 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

To  Suncor 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Deliveries 

1  144  829 

0 

0 

0 

0 

0 

1  154  749 

28  898 

50  842 

717 

1  352  176 

1  129  044 

iitumen  Synthetic  Plant  Operations 
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Suncor 

I  Oil  Sands  

 Tonnes  Grade 

l/lined  36  304  160  11.01% 

l>rocessed  36  304  160  11.01% 

External  Energy  


!                                     Gas  Electric 
 10^   MWh 

Purchased  112  556.2         150  810.0 

l^enerated   na        226  115.0 

112  556.2  376  925.0 


^lantUse  27  647.4         367  196.0 

purther  Processing  83  482.1  0.0 
Exported  0.0  9  729.0 

tjared  1  426.7  0.0 

^/letering  Diff.   0^0  00 

112  556.2  376  925.0 


2000 

May 

Year  to  Date 

Syncrude 
Oil  Sands 

Tonnes 

Grade 

Mined 

55  072  242 

10.92% 

Processed 

54  976  514 

10.99% 

External  Energy 

Gas 

Electric 
MWh 

Purchased 
Generated 

551  242.0 
na 

29  615.0 
816  174.0 

551  242.0 

845  789.0 

Plant  Use 
Further  Processing 
Exported 
Flared 

Metering  Diff. 

238  117.0 
313  125.0 
0.0 
0.0 
0.0 

783  801.0 
0.0 
61  988.0 
0.0 
0.0 

551  242.0 

845  789.0 
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2000  May 


Year  to  Date 


Dperator 

Products 

Intermediates 

Synthetic 

Other  Hydro 

Crude  Oil 

-carbons  [4] 

Coke 

Sulphur 

Bitumen 

Distillate 

m 

m3 

tonnes 

tonnes 

m3 

m^ 

Suncor 

r^iliipnt 

>./|jciiiii^  II ivci lively 

10Q  "^m 

OOU  OO  f 

1  'fZ  1 

/  4  zyo 

Oift  -ICO 

0  1 D  1  00 

0 

n 
u 

n 
u 

u 

z  yuo 

u 

Production 

1  869  424 

57  570 

686  437 

88  902 

3  491  480 

2  876  785 

3losing  Inventory 

104  380 

50  577 

2  124  585 

590 

47  998 

295  584 

1  874  345 

62  396 

1  392  519 

89  733 

3  520  742 

2  897  359 

1 
1 

Further  Processing 

0 

37  720 

0 

0 

3  481  794 

1  905  403 

Fuel/Plant  Use 

41  486 

0 

1  322  058 

0 

0 

19  850 

FlaredA/Vasted 

0 

24  676 

0 

1  308 

12  068 

168 

Metering  Diff. 

(  2  845) 

0 

0 

(  831) 

0 

(  957) 

Deliveries 

1  835  704 

0 

70  461 

89  256 

26  880 

972  895 

1  874  345 

62  396 

1  392  519 

89  733 

3  520  742 

2  897  359 

1 

■i^yiid  utiv 

^\  ill  1  Ar%^ 

uiiueni 

iMapntna 

<>pcriiriy  irivciiiuiy 

17  1Q*^ 

1  /     1  v70 

fi1  QQ9 

zo  tuy  OQO 

0  uoz  *+oo 

AQO  4Q9 

l*T<J  OHH 

n 

u 

n 

u 

n 

u 

n 

u 

u 

production 

'  ou  zyz 

oy't  you 

zuu  yyo 

0  '(•D  I  UO  / 

'f  D  1 Z  OZO 

^^losing  inventory 

ou  00  1 

90  Qn7  9ftt; 
zo  yu  1  zoo 

0  zoy  ozo 

AC\A  OQA 

*+u^  zy't 

Q1  ^79 
y  1  0  /  z 

4  728  279 

91  453 

197  020 

3  625 

5  555  285 

4  666  800 

1 

Further  Processing 

0 

59  537 

0 

0 

5  553  697 

4  652  987 

Fuel/Plant  Use 

53  148 

0 

197  020 

0 

0 

13813 

FlaredAA/asted 

0 

31  916 

0 

3  625 

0 

0 

Metering  Diff. 

(  23) 

0 

0 

0 

1  588 

0 

Diluent  Carryover 

/Rerun 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

To  Suncor 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Deliveries 

4  675  154 

0 

0 

0 

0 

0 

4  728  279 

91  453 

197  020 

3  625 

5  555  285 

4  666  800 
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